152 мм СГ 2С19 (152 мм Г2А65) ОФ-25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) 
Заряд Полный 


\Уо=669 м/с 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЕ СНАРЯДЫ 
ОФ-25 (ОФ-540, ОФ-540Ж) 
ВЗРЫВАТЕЛЬ В ~ 90 
Д П М АХтыс. | АМтыс. Врд Врв Врб їс 7, 
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